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DELLE SALE DI QVATTRO COLOKNE. Cap. VIII. 




I- SEGVENTE difegno e delie Sale , che fi diceuano Tetraftili , p eN 
cioehe haueuano quattro colonne . Quefte fi faceuano quadre , e ui f, 
faceuano le colonne per proportionare la larghezza all’altezza , e per ren- 
dere il luogo di fopra ficuro : il che ho fatto ancor io in molte fabri. 
che , come s' ’e uifto ne i difegni pofti di fopra , e fi uedera in quelli 
che feguiranno. 
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